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beek 

uw gemeente. 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Beek. 


Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Amerikalaan 42, 6199 AE 
Maastricht-Airport 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de 
volgende melding hebben ontvangen: 

ActiviteitenbesluitVoor: melding Merit Medical Nederland B.V. 

Locatie: Amerikalaan 42 6199 AE te Maastricht-Airport 
Datum melding: 30 juni 2015 
Zaaknummer: 2015-1001 
De volgende activiteiten zijn gemeld: 

- het toevoegen van een koeling in de bedrijfshal en wijziging indeling kantoorgebouw. 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent 
dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling 
die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum 
gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Beek op maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. 

I nformatie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: 31 43 389 78 12 
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